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Stabilisierte Gleichstrom-Hochspan- 
nungsquellen für Elektronenmikro- 
skope und verwandte Elektronenge- 
räte, Nach Strojnik, A. 


Eigenschaften und Verhalten des 
Tantal-Kondensators mit festem Elek- 
trolyten. Nach Ackmann, W. ........ 


Neue Aufgaben beim Entwurf von 
Videoschaltanlagen. Nach Germany, 
TV 


Germanium-Tunneldioden für das 
Hochfrequenzgebiet. Nach Kesel, G., 
u. Ottmann, A., u. Tousaint, H. N. 


Frequenzregelung eines Oszillators 
durch magnetische Kernresonanz. 
Nach Pound, R. V., u. Freeman, R. 


Ein elektrisch durchstimmbarer Mi- 
krowellenoszililator mit großem Wir- 
kungsgrad und frequenzunabhängi- 
ger konstanter Ausgleichsleistung. 
Nach Eichin, W., u. Heynisch, H..... 


Die untere Grenzfrequenz einer sta- 
bilisierten Verstärkerstufe mit Tran- 
sisttor oder Röhrenpentode Nach 
STEUNIe, Ve a RP RER SHORT 


Mechanische Filter für die Nachrich- 
tentechnik. Nach Taeger, W. 


Eine Radarantenne mit schnell rotie- 
rendem Bündel. Nach Valster, F. 


Selbsterregte Oszillatoren für großen 
Frequenzbereich. Nach Weston, M.A. 


Störung, Entstörung 


Koronauntersuchungen an Höchst- 
spannungsleitungen. Nach Burgs- 
(kopen, Ne N nl Ioytoreh, Il, We, öl; 
Emeljanov, N. P., u. Tihodeev, N. N. 


Koronastörungen bei Höchstspan- 
nungsleitungen in Japan. Nach 
Mamadasıe,  UsKondorare 


Statistische Beurteilung der Häufig- 
keit und Größe induktiver Beeinflus- 
sungen von Fernmeldeleitungen durch 


Hochspannungsleitungen. Nach Er- 
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Koronaentladungen in atmosphäri- 
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Die Beeinflussung von Schwachstrom- 
anlagen durch Starkstromleitungen. 
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Optimalisierung der vertikalen Feld- 
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Baur, K. 


Gasentladungen s. Entladungen 
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Geräuschprobleme 


Entwicklung der Geräuschmeßtechnik 
zur Lärmbekämpfung an elektrischen 
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Schallmessungen zur Beurteilung des 
Geräusches von Maschinen. Willms, 
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Entstehung und Bekämpfung der Ge- 
räusche elektrischer Maschinen. Hüb- 
ONE N TER ! 


Kraftweller-Ordnungszahlen und Fre- 
quenzen magnetischer Geräusche bei 
elektrischen Maschinen. Lehmann, S. "782 


Akustishe Wirkung der Schrägung 
bei Drehstrom-Asynchronmaschinen 
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Kleinstmotoren. Richter, A. ........ *799 
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Meteorologie des Gewitters. 
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Gewitterforschung auf dem Monte 
San Salvatore. Berger, K. .......... "249 


Modellmessungen mit Blitzströmen. 
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Theoretische Betrachtungen über den 
Schutz von Blitzableitern. Golde, 
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Gewitterschutz und Wirksamkeit di- 
rekter Schutzmaßnahmen in Netzen. 
Baatz, H. 


Unfälle durch Blitzschlag. Harms, W. *285 


Blitzschäden an Kirchen. Hösl, A. .. "288 
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ternationalen Blitzschadenstatistik. 
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Die 6% Internationale Blitzschutz-; 
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Schutz von Kabeln in Wasserstollen 
gegen Blitzschäden. Nach Foretay, E., 
u. Ruchet, R. 
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Halbleiter 


Relaisschutz mit Halbleiterelementen. 
Nach Ivanov, V. I, u. Mikuzky, G. 
V., ür Sapir, E. D., u. Fabrikant, V. 
L., u. Fedoseev, A. M. 


Anwendung magnetischer Verstärker 
in Halbleiter-Gleichrichtergeräten. 
Nach Schröter, E. 


Die Frequenzkaskade mit Trocken- 
gleichrichtern. Nach Ben Uri, J 


Transistorschaltsystem. Nach Schütte, 


Ein Versuchs-Impedanzrelais, das den 
Hall-Effekt in einem Halbleiter aus- 
nutzt. Nach Barlow, H. E. M., u. Beal, 
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Zur Technologie der Tunneldiode, 


Hartmann, H. J., u. 


Phasenvergleichs-Schutzeinrichtung 
mit Transistoren. Nach Marchal, G., 
u. Vasquez, R. 


Transistoren im Vorverstärker für 
Amplidynen und magnetische Ver- 
StarkemaNacheLorte En Genre 


Tagung „Halbleiter in der Energie- 
und Steuerungstechnik“ 


Halbleiterstoffe für thermoelektrische 
Stromerzeugung bei Temperaturen 
bis 700 °C. Nach Rosi, F. D., u. Dis- 
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Geregelter Stromrichter-Umkehran- 
trieb mit Vierschichtentrioden in Ge- 
genparallelschaltung. Nach Jötten, R. 


Thermische Kennlinien von Silizium- 
dioden. Nach Madigan, J. R. 


Einige Betrachtungen zur Tunneldiode 
als Schaltelement. Nach Gottlieb, E. 


Germanium-Tunneldioden für das 
Hochfrequenzgebiet. Nach Kesel, G,, 
u. Ottmann, A., u. Tousaint, H. N. 


Transistoren in der Steuerungs- und 
Regelungstechnik der Stromrichter- 
anlagen. Nach Jölten, R., u. Reich- 
mann, ,H., u. Steinmüller, H.-F. 


Schalttransistoren zur kontinuier- 
lichen Steuerung und Regelung von 
Leistungen. \Nach Fritzsche, W. 


Die untere Grenzfrequenz einer sta- 
bilisierten Verstärkerstufe mit Tran- 
sistor oder Röhrenpentode. Nach 
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Erzeugung konstanter Spannungen 
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dioden. Nach Niegel, W. 
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mer, J. W., u. Edwards, H. H. 


Die Herstellung von Germanium-Le- 
gierungstransistoren. Reitberger, 
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Eigenschaften und Anwendungen von 
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Die Berechnung von Impulssystemen 
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Die Eccles-Jordan-Schaltung mit Tran- 
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Die Bedeutung der IEC für die Ent- 
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Verfahren zur Isolationsbemessung 
in Transformatoren. Broszat, G. 


Fortschritte bei der Isolationsprüfung 
mit Hochspannung. Nach Haug, A. 
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von Explosionen. Nach Richter, E. F., 
u. Knittel, W. 


Bestimmung der Kriechstromfestigkeit 
bei Betriebsspannungen unter 1000 V. 
Suhr, H. 


Isolatoren 


Vergleich von Isolatoren bei Gleich- 
und Wechselstrom. Nach Witt, HA... 


Einfluß schwieriger Betriebsverhält- 
nisse auf den Entwurf und auf die 
Verwendung von Isolatoren. Nach 
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Untersuchungen an Isolatoren bei na- 
türlicher Verschmutzung. Nach Reve- 
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Der Schutz von 11-kV- und 33-kV-Lei- 
tungsisolatoren gegen Schäden durch 
Leistungslichtbögen. Nach Gulle, 4. 
Be eNlehta, SCHERE ea: INES 


Untersuchung des Verhaltens von 
Hochspannungsisolatoren in Fremd- 
schichtgebieten. Nach Forrest, J. S., 
u. Lambeth, P. J., u. Oakeshott, D. F. 


VDE 0212 Leitsätze für Isolatoren- 


ketten- und Leiter-Zubehörteile für 
Starkstromfreileitungen, Entwurf 1. 
Neuer IR vor a0 00er 
Isolierstoife 


Bemerkungen zur Bestimmung der 
elektrischen Durchschlagsfestigkeit. 
German, S. 


Feste Isolierstoffe 


Vergleich von Isolatoren bei Gleich- 
und Wechselstrom. Nach Witt, HA. .. 


Ein Behelfsverfahren für den elektri- 
schen Eigenschaftsvergleich von Epo- 
xyd-Harzen. Nach Thompson, D. H. 


Dielektrische Messungen an Isolie- 
rungen von Generatorwicklungen. 
Nach Ritter, A., u. Wohlfahrt, O. .. 


Uber die Stoßspannungsfestigkeit 
einer Isolierung für Kabel hoher und 
höchster Spannungen, die aus Kunst- 
stoffbändern gewickelt und mit Ol 
gefüllt ist. Nach de Vos, J. C., u. 
Vermeer, J. 


Beitrag zur Kenntnis der Stoßfestig- 
keit von Isolierpapieren. Nach Die- 
terle, W. 


Der Wärmedurchschlag von Epoxyd- 
harz. Nach Vetter, E. 


Spannungs- und Temperaturabhängig- 
keit des Verlustfaktors von Kabel- 
dielektriken. Heinemann, H. J....... 


Die Durchschlagsfestigkeit von luft- 
übersättigtem Ol und OÖl-Papier- 
Dielektrikum. Strigel, R., u. Winkeln- 
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Gasförmige Isolierstoife 


Gasgefüllte Hohlräume in 
kabeln. Nach Klein, N. 
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Entwürfe von Groß-Kernkraftwerken 
mit organischem Reaktor. Nach Bos- 
warth, G. H., u. Parkins, W. E. .... 


Kernenergie und Reaktortechnik. 
Riesch, G., u. Schulze, H. .........- 


Radionuklide als Energiequelle. Nach 
Riehl, N. 


Dickenmessung mit Bremsstrahlung. 
Waechter, K.-H. ...-.....r.... 2372, 


Versuche zur Bestimmung kleiner Ra- 
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einer Filterzentrifuge. Nach Krause, 
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Entwurf mehrsträngiger Wertungs- 
schaltungen für den Reaktorschutz. 
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Kondensatoren 


Neuzündungen und transiente Vor- 
gänge beim Abschalten von Kapazi- 
täten. Nach Witt, H., u. Bergström, 
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Die rückzündungsfreie Abschaltung 
von kapazitiven Strömen mit Ööl- 
armen Schaltern. Nach Joss, P., u. 
Leimgruebler, E. 


Verfahren zur synthetischen Prüfung 
von Hochspannungs-Leistungsschal- 
tern für das Schalten von Konden- 
satoren und Leitungen. Nach Thaler, 


Eigenschaften und Verhalten des 
Tantal-Kondensators mit festem Elek- 
trolyten. Nach Ackmann, W. ........ 


Gesetzmäßigkeiten und Ursachen der 
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Stoßentladungen und hochfrequenten 
Strömen. Nach Stephanides, H. 


Glimmentladungen und Lebensdauer 
von Starkstromkondensatoren, Held, 
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Schaltgeräte, Schaltanlagen und Lei- 
stungskondensatoren. Fleck, B., u. 
IMaassaR au Raabern 


Zur Berechnung des Anzugsmoments 
von Kondensatormotoren. Berg, H. Th. 


Beitrag zur Theorie der Kapazitäts- 
sonde. Nach Tuma, M. 


Spezial-Drehkondensator zur Mes- 
sung sehr kleiner Kapazitäten. Wieß- 
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Präzisionsmethode zur Messung von 
Kapazitäts- und Induktivitätsdifferen- 
zen im Mitnahmeverfahren. Nach 
Klutke, Pie ke ee le 


Ein Verdreifacher mit einer Kapazi- 
tätsdiode. Nach Lohrmann, D., u. 
Marks, W. 


Konstruktion 


Entwicklung und Konstruktion kugel- 
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Williams, F. C., u. Laithwaite, E. R., 
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nisse auf den Entwurf und auf die 
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Entwicklungsversuche an einem Ol- 
schalter mit Mehrfachunterbrechung. 
Nach Roxbourgh, A. 


Konstruktion von Niederspannungs- 
Hochleistungs-Sicherungen unter Ver- 
wendung von Gießharzen. Hollmann, 


Untersuchung des Prellens eines pe- 
riodisch schaltenden Federkontaktes 
mit Hilfe eines optischen Schwing- 
blendenverfahrens. Cießow, G., u. 
Koppelmann, F. ........ceeeeeeenenn 


Federkraftspeicher für Schaltgeräte 
mit kurzen Schaltzeiten, Brückner, P., 
u. Erk, A. 


Blechgeometrie und Permeabilität von 
Stanzteilkernen. Brenner, R., u. Pfei- 
Terter: 


Ferrit-Transfluxoren. Aufbau, Wir- 
kungsweise, Konstruktionsbedingun- 
gen und Werkstoffe. Nach Rabl, H. 


Konstruktionselemente für die opti- 
male Ausnutzung von Netzkomman- 
doanlagen. Nach Isay, G. 


Codierungsscheibe zur Vermeidung 
zweideutiger Ergebnisse. Nach Gril- 
IIVEDER: 


Einführung zu VDE 0433 Teil 6 „MeBß- 
einrichtungen empfohlener Konstruk- 
tion“. Läpple, H. 
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geräte in den letzten 25 Jahren. 
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Vergleich von Isolatoren bei Gleich- 
und Wechselstrom. Nach Witt, H. .. 
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von Starkstromanlagen auf mechani- 
sche und thermische Kurzschlußfestig- 
keit (VDE 0103/1.61). Reiske, K., u. 
Lehmann We 


Einfluß schwieriger Betriebsverhält- 
nisse auf den Entwurf und auf die 
Verwendung von Isolatoren. Nach 
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Untersuchungen an Isolatoren bei na- 
türlicher Verschmutzung. Nach Reve- 
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Der Abstandskurzschluß in Hochspan- 
nungsnetzen. Nach Baltensperger, P., 
u. Ruoss, E. 


Otten, F. 


Drahtgebundene Fernmelde- und 
Signaltechnik. Giese, K., u. Maul, K., 
u. Memelsdorf, M., u. Wiedemann, K. 


Kabel, Leitungen und Garnituren der 
Nachrichtentechnik. Schüßler, K. 


Umfang der Spannungsumstellung 
von Mittelspannungsnetzen als Er- 
gebnis einer Umfrage. Waste, W. .. 


Umstellung der Spannung in einem 
BBERVENEetZI Weidler, GE „unseren. 


Aus der Praxis der Umstellung der 
Spannung auf 20 kV in einem Über- 
landnetz. Möllinger, U. 


Netzwerk aus zwei parallelgeschalte- 
ten Leitungen. Nach Gledhill, C. S.... 


Digitale Rechenmaschinen für die Be- 
rechnung elektrischer Netze 


Freileitungen 


Windbelastungen auf Freileitungen. 
Nach Birjulin, A. P., u. Burgsdorf, V. 
Wil Mkensollie., Ne er 


Praktische Ergebnisse aus Kurzschluß- 
versuchen mit Stahl-Aluminium-Sei- 
len. Nach Dienne, G., u. Deterne, R. 


Strommessung in Hochspannungsfrei- 


leitungen mittels Trägerfrequenz, 
Bo Ne ee 
Kabel 


Seekabelverbindung für hohe Gleich- 
spannung. Nach Sallard, J., u. Tellier, 
Remus e@herry, DAM., u. Barnes, C.C. 


Künstlihe Wasserkühlung von in 
Erde verlegten Kabeln. Nach Ralston, 
Di, ur West, G. H. 


Thermische Verhältnisse in Stark- 
stromkabeln. Nach Sutton, C. T. W., 
u. Morgan, A. M., u. Hawley, W. 
Gs urHevwett, N:, u. Nüäcke,!K.J. .. 


Kabel und Spannungen über 380 kV. 
Nach Oudin, J. M. 


Untersuchung der Ausgleichsvorgänge 
bei Erdschlüssen in Kabelnetzen. Nach 
Colding, S. 


Die Entwicklung von Ölkabel-Sperr- 
muffen für Spannungen von 230 bis 
400 kK. 

Nach Priaroggia, G. P., u. Palmieri, N. 


Über die Stoßspannungsfestigkeit 
einer Isolierung für Kabel hoher und 
höchster Spannungen, die aus Kunst- 
stoffbändern gewickelt und mit Ol 
gefüllt ist. Nach de Vos, J. C., u. 
Venseen,d os 


Spezifischer Wärmewiderstand des 
Erdbodens. Ein praktisches Verfahren 
zu seiner Ermittlung und sein Einfluß 
auf die Strombelastung der im Erd- 
boden verlegten Kabel. Nach Orchard, 
Beswur Barnes, ©. C,, u. Holling- 
worth, F. M., u. Mochlinski, K. 


Abhängigkeit der Überspannungen 
von verschiedenen Parametern bei 
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schlossen sind. Nach Ban, G., u. 
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Schutz gegen Überspannungen in Sta- 
tionen mit Kabeleinführungen. Nach 
Jirkur I, u. Gerl, R. 


Dämpfung von Wanderwellen in Hoch- 
spannungskabeln. Nach Stavners, J. 


Gasgefüllte Hohlräume in Masse- 


kabeln. Nach Klein, N. 


Starkstromkabel und -leitungen. 
Otten, F. 


Kabel, Leitungen und Garnituren der 
Nachrichtentechnik. Schüßler, K. .... 


Hochfrequenz-Energiekabel. 
Queck, U. 


Die Behandlung des Sternpunktes in 
städtischen Kabelnetzen. Mestermann, 


Spannungsumstellung von Kabelnet- 
zen. Müller-Guntrum, U. 


Spannungs- und Temperaturabhängig- 
keit des Verlustfaktors von Kabel- 
dielektriken. Heinemann, H.J....... 


Untersuchungen der Belastungsver- 
hältnisse von Kabeln und Transfor- 
matoren in städtischen Niederspan- 
nungs-Maschennetzen. Huhle, G. .... 


Schutz von Kabeln in Wasserstollen 
gegen Blitzschäden. Nach Foretay, E., 
u. Ruchet, R. 
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Rechnerische Ermittlung des Verlaufs 
von Äquipotentiallinien bei Hoch- 
spannungsmast-Erden. Renz, A. 


Spannbetonmaste, Richtlinien für Be- 
messung und Ausführung 
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Magnetismus 


Eigenschaften verklebter Eisenkerne 
elektrischer Maschinen und Transfor- 
matoren. Nach Brechna, H. 


Das magnetische Feld der kreisförmi- 
gen Windung. Potthoffl, K. .........: 


Theorie der Ferroresonanz. Nach 
Se A 
Eine Nullmethode zur Ummagneti- 


sierungsverlustmessung bis zu hohen 
Induktionen. Nach Mollwo, L. ...... 


Über den Einfluß der Vormagnetisie- 
rung des Streuflusses auf die Fehler 
des Stromwandlers. Pentschev, P. .. 


Blechgeometrie und Permeabilität von 
Stanzteilkernen. Brenner, R., u. Pfei- 
ter. 1% 


Ferrit-Transfluxoren. Aufbau, Wir- 
kungsweise, Konstruktionsbedingun- 
gen und Werkstoffe. Nach Rabl, H. 


Genaue Magnetfeldmessungen mit 
dem Kernresonanz-Magnetfeldmesser, 
NachaVVinternois, Hin ee 
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Waage zur Messung der Suszeptibi- 
lität bei Metallen mit sehr niedrigem 
spezifischen Widerstand. Nach Hed- 
GEOCcK Re le, EMI EWEEB 


Speicher elektronischer Rechenmaschi- 
nen mit sehr kleinen magnetischen 
Einzelteilen 


Frequenzregelung eines Oszillators 
durch magnetische Kernresonanz, Nach 
Boundyen..V., U. Freeman rose, 


Vortragstagung der Arbeitsgemein- 
schaft Ferromagnetismus 


Bemessung von Dauermagneten für 


kleine Gleichstrommotoren. Mohr, 
A Wa en EEE ARE 
Barkhausen-Geräusche bei Transfor- 
matorkernen. Nach Warren, K. G. .. 
Grundlagen der paramagnelischen 
Kernresonanz. Nach Lösche, A. 

Einfluß der Wärmebehandlung auf 


Widerstandsverhalten und Magneti- 


sierbarkeit der CuMnNi-Legierung 
„Centanin“. Nach Schulze, A. u. 
Eick&,;. HI... ARE 


Bestimmung der Energie eines ebenen 
Magnetfeldes durch Abbildung des- 
selben auf ein elektrisches Strom- 
feld. Nach Stier, F. 


Kraftwellen-Ordnungszahlen und Fre- 
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geln für einphasige Stumpf-Schweiß- 
EIOSCHUNCH I ee ae Entw. 


VDE 0550 Teil 1/3.59 „Vorschriften 
für Kleintransformatoren“. Zulassung 
einer abweichenden Ausführung der 
Kurzzeit-Lebensdauer-Prüfung nach 
VIDEROSSOETENENS3FSIT STAp 


VDE 0550 Teil 1 b/... 61 „Vorschriften 
für Kleintransformatoren“ Teil 1 
„Allgemeine Vorschriften” .... Entw. 


VDE 0550 Teil 3a/3.61 „Sondervor- 
schriften für Trenn-, Isolier-- und 
Netzanschlußtransformatoren sowie 
für sonstige Transformatoren mit ge- 
trennten Wicklungen” ........ Ikr. 


VDE 0550 Teil 6b/3.61 „Sondervor- 
schriften für Zündtransformatoren“. 
Ikr. 


VDE 0555/... 61 Entwurf 1 „Regeln für 
Quecksilberdampfstromrichter (Ag- 
Stromrichter)” 


VDE 0560 Teil 3b/...61 „Regeln für 
Kondensatoren für Kopplung, Span- 


nungsmessung und Überspannungs- 
SENAT sn Entw. 
VDE 0560 Teil 3b/1.62 „Regeln für 


Kondensatoren für Kopplung, Span- 


nungsmessung und Überspannungs- 
SE RR Ikr. 


VDE 0560 Teil 8/...60 „Vorschriften 
für Motorenkondensatoren“ ., Entw. 


VDE 0560 Teil 11 a/4.61 „Regeln für 
Kondensatoren ab 600 V zum Glätten 
pulsierender Gleichspannungen“,. Ikr. 


804 


487 


487 


520 


520 


694 


804 


360 


261 


261 


27 


615 


158 


158 


756 


297 


829 


27 


220 


VDE 0560 Teil 15/...61 „Regeln für 

Aluminium-Elektrolytkondensatoren 

für Nenngleichspannungen bis 1000 V" 
Entw. 


VDE 0560 Teil 16/...61 „Regeln für 
Tantal-Elektrokondensatoren für 


Nenngleichspannungen bis 1000 V* 
Entw. 
VDE 0560 Teil 17/...61 „Regeln für 


Kondensatoren mit Keramik als Di- 


elektrikum, mit Blindleistungen bis 
02kVA und mit Nennspannungen 
It A en nseadaocaoddn Entw. 


VDE 0606/1. 59 „Vorschriften für Ver- 
bindungsmaterial bis 750 V* .. And. 


VDE 0606/1. 59 $ 8a) Zulassung einer 
Abweichung von VDE 0606/1.59 $8 a) 
„Vorschriften für Verbindungsmate- 
rial bis 750 V" 


VDE 0616/6. 60 „Vorschriften für Lam- 
penfassungen und Lampensockel bis 
750 V" And. 


VDE 0616 m/... 61 „Vorschriften für 
Lampenfassungen und Lampensockel 
DiSe7500V20 Entw. 


VDE 0616 m/... 61 Erteilung vorläufi- 
ger VDE-Zeichengenehmigungen .... 


VDE 0620/7. 59 „Vorschriften für 
Steckvorrichtungen bis 750 V 100 A". 
And. 


VDE 0620 k/...61 „Vorschriften für 
Steckvorrichtungen bis 750 V 100 A”. 
Entw. 


VDE 0620 k/10.61 „Vorschriften für 
Steckvorrichtungen bis 750 V 100. A”. 
Ikr. 


Erteilung vorläufiger VDE-Zeichenge- 
nemigungen (VDE 0620 k/... 61). 


VDE 0631/1933 „Leitsätze für Tempe- 
raturbegrenzer und Temperaturregler" 


VDE 0631 Teil 2/12.54 „Regeln für 
Temperaturwächter für Kühlgeräte".. 


VDE 0631/9. 61 „Vorschriften für Tem- 
peraturregler und Temperaturbegren- 
A a NE Ikr. 


VDE 0632/12. 60 „Vorschriften für 
Schalter bis 750 V 60 A” And. 


VDE 0635/1.59 „Vorschriften für Lei- 
tungsschutzsicherungen mit geschlos- 
senem Schmelzeinsatz 500 und 750 V 
bis 200 A” 


VDE 0641/2. 60 „Vorschriften für ein- 


polige Leitungsschutzschalter bis 25 A 
380 V" 


VDE 0669 a/...61 „Regeln für Schalt- 
geräte bis 1000 V Wechselspannung 
(für Steuerschalter bis 10 kV Wechsel- 


spannung) und 3000 V Gleichspan- 
NUNG EL Entw. 
VDE 0664/...61 Entwurf 1 „Leitsätze 


für Fehlerstrom-Schutzschalter bis 


500 V Wechselspannung und bis 
0A a Entw. 
Zulassung einer Abweichung von 


VDE 0710/10.59 „Vorschriften für 
Leuchten mit Betriebsspannungen 
unter 1000 V* Teil 1 $13 — Schrau- 
ben, stromführende Teile und Ver- 
bindungen 


123 


392 


89 


221 


220 


585 


694 


221 


261 


659 


262 


585 


585 


585 


221 


221 


221 


650 


261 


Abweichung von 
VDE 0710/10.59 „Vorschriften für 
Leuchten mit Betriebsspannungen 
unter 1000 V“ Teil 1 $ 15 — Erwär- 
mung — Tafel 7 


Zulassung einer 


VDE 0712 Teil 2 b/4. 61 „Vorschriften 
für Zubehör für Leuchtstofflampen 
und Leuchtstoffröhren mit Nennspan- 
nungen unter 1000 V“ Teil 2 „Son- 
dervorschriften für Vorschaltgeräte” 


Ikt. 
VDE 0712 Teil 2/4.61 „Sondervor- 
schriften für Vorschaltgeräte” .. Ber. 


Berichtigung zu VDE 0720 Teil 4/9. 57 
„Vorschriften für Elektrowärmegeräte 
für den Hausgebrauch und ähnliche 
ZW ee ee ee ehe Ber. 


VDE 0720 Teil 1a/...61 „Vorschriften 
für Elektrowärmegeräte für den Haus- 
gebrauch und ähnliche Zwecke“ Teill 
„Allgemeine Vorschriften“ .... Entw. 


VDE 0720 Teil 1 Entwurf 2 „Vor- 
schriften für Elektrowärmegeräte für 
den Hausgebrauch und ähnliche 
Zwecke" 


VDE 0720 Teil 2a/...61 „Vorschriften 
für Elektrowärmegeräte für den Haus- 
gebrauch und ähnliche Zwecke“ Teil 2 
„Sondervorschriften für Geräte zum 
Bereiten und Warmhalten von Spei- 
Entw. 


VDE 0720 Teil 3a/... 61 „Vorschriften 
für Elektrowärmegeräte für den Haus- 
gebrauch und ähnliche Zwecke“ Teil 3 
„Sondervorschriften für Einzelgeräte 
für Haushalt und Gewerbe” .. Entw. 


VDE 0720 Teil 4a/...61 „Vorschriften 
für Elektrowärmegeräte für den Haus- 
gebrauch und ähnliche Zwecke” Teil 4 
„Sondervorschriften für Heißwasser- 


speicher, Boiler und Durchlauf- 
ErHITZET ee NE Entw. 
VDE 0720 Teil 7/1. 59 „Sondervor- 


schriften für- Temperaturregler, Tem- 
peraturbegrenzer und Sicherheits- 
Temperaturbegrenzer für Elektro- 
wärmegeräte für den Hausgebrauch 
und ähnliche Zwecke“ 


VDE 0720 Teil 10/... 60 „Vorschriften 
für Elektrowärmegeräte für den Haus- 
gebrauh und ähnliche Zwecke" 
Teil 10 „Sondervorschriften für Wär- 
mestrahlgeräte für Tieraufzucht und 
Tierhaltung“ Entw. 


VDE 0720 Entwurf 1 Teil 14/... 61 „Vor- 
schriften für Elektrowärmegeräte für 
den Hausgebrauh und ähnliche 
Zwecke" Teil 14 „Sondervorschriften 
für Elektrowärmegeräte, deren unter 
Spannung stehende Teile betriebs- 
mäßig mit stromleitenden Flüssigkei- 
ten in Verbindung stehen” .. Entw. 


VDE 0720 Teil 14/10. 61 „Vorschriften 
für Elektrowärmegeräte für den Haus- 
gebrauh und ähnliche Zwecke" 
Teil 14 „Sondervorscriften für Elek- 
trowärmegeräte, deren unter Span- 
nung stehende Teile betriebsmäßig 
mit stromleitender Flüssigkeit in Ver- 
bindung stehen (Elektrodengeräte)“, 

Ikr. 


VDE 0721/... 61 
strielle 


„Leitsätze für indu- 
Elektrowärmeeinrichtungen“. 
Entw. 


459 


190 


694 


93 


616 


858 


616 


616 


616 


59 


» 


199 


650 


360 
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VDE 0725 e/10.61 „Vorschriften für 


probeweise verwendbare schmieg- 
- same Elektrowärmegeräte" Ikr. 
VDE 0730 Teil 1b/...61 „Vorschriften 


für Geräte mit elektromotorischem 
Antrieb für den Hausgebrauch und 
ähnliche Zwecke" Teili „Allgemeine 
Vorschriften“ Entw. 


VDE 0730 Teil 2b/...61 „Vorschriften 
für Geräte mit elektromotorischem 
Antrieb für den Hausgebrauch und 
ähnliche Zwecke“ Teil2 „Sondervor- 
SCHTITIEN > Aral tele ade here ne Entw. 


VDE 0750 Teil 4/1.59 „Sondervor- 
schriften für die Zündung von Elek- 
tronenblitzröhren bei Foto-Endosko- 


pie und und Hochfrequenz-Zünd- 
Anpulsenie sa sreranlere tuteazorete Ber. 
Zulassung einer Abweichung von 


VDE 0750 Teil 4/1.59 „Sondervor- 
schriften für die Zündung von Elek- 
tronenblitzröhren bei Foto-Endosko- 
pie mit Hochfrequenz-Zündimpulsen“ 


VDE 0750 Teil 12/...61 Entwurf 2 
„Vorschriften für elektromedizinische 
Geräte“ Teil 12 „Sondervorschriften 
für medizinische Röntgensätze“. Entw. 


VDE 0813/4. 56 „Vorschriften für 
Schaltkabel für Fernmeldeanlagen” .. 


VDE 0813/... 61 
Schaltkabel für 


„Vorschriften für 
Fernmeldeanlagen". 
Entw. 


VDE 0813/... 61 „Vorschriften für 
Schaltkabel und Fernmeldeanlagen". 
Ermäctigung zum Erteilen eines vor- 
läufigen VDE-Verbandszeichens für 
LER IE I 


VDE 0814/11.54 „Vorschriften für 
Schnüre für Fernmeldeanlagen“ 


VDE 0814/... 61 „Vorschriften für 
Schnüre für Fernmeldeanlagen". Entw. 


VDE 0814/... 61 „Vorschriften für 
Schnüre für Fernmeldeanlagen”. Er- 
mächtigung zum Erteilen eines vOor- 
läufigen VDE-Verbandszeichens 


VDE 08135/... 60 „Vorschriften für 
Installationsleitungen für Fernmelde- 
anlagen, Drähte, Installationskabel 
und Schlauchdrähte”. Ermächtigung 
zum Erteilen vorläufiger VDE-Ver- 
bandszeichen für Leitungen nach 
VDE 08135/... 60 


VDE 0817/... 61 „Vorschriften für 
Schlauchleitungen für Fernmeldeanla- 
Entw. 


Ermächtigung zum Erteilen eines vor- 
läufigen VDE-Verbandszeichens für 
Leitungen nach VDE 0817/... 61 „Vor- 
schriften für Schlauchleitungen für 
Fernmeldeanlagen” 


VDE 0855 Teil 2/3. 61 „Regeln für die 
Betriebseignung von Empfangsanten- 
Benanlagenun ee aeaerenee sera Ikr. 


VDE 0855 Teil 2/3. 61 
Betriebseignung von 
nenanlagen" 


VDE 0860 Teil 1 b/...61 „Vorschriften 
für netzbetriebene Rundfunk- und 
verwandte Geräte“ Teil 1 „Ton-Rund- 


„Regeln für die 
Empfangsanten- 


funk-Empfangsgeräte” ........ Entw. 
VDE 0860 Teil 2/4. 60 „Vorschriften 
für netzbetriebene Rundfunk- und 


verwandte Geräte" Teil 2 „Fernseh- 
Rundfunk-Empfangsgeräte" 


650 


616 


616 


297 


262 


261 


297 


297 


459 


325 


325 


825 


158 


261 


262 


158 


2A 


220 


VDE 0860 Teil 2a/..61 Entwurf 1 
„Vorschriften für netzbetriebene 
Rundfunk- und verwandte Geräte” 
Teil 2 „Fernseh-Rundfunk-Empfangs- 
geräte" Entw. 


Ermächtigung zum Erteilen eines vor- 
läufigen VDE-Zeichens für Ton-Rund- 
funk-Empfangsgeräte nach VDE 0860 
Teil 1 b/... 61 und Fernseh-Rundfunk- 


Empfangsgeräte nach VDE 0860 
TeilW2 al Ole esse 
VDE 0866/6. 61 „Vorschriften für 
Eunksendera Sr nenn waere Ikr. 
VDELIBCHNOTOIS ee Ber 
VDE 0866 a/...61 Entwurf einer Än- 


derung a „Vorschriften für Funksen- 
RR Entw. 


VDE 0871/11. 60 „Funkstör-Grenzwerte 
für Hochfrequenzgeräte und -anla- 
gen“. Verlängerung einer angegebe- 
nen Frist 


VDE 0871 a/... 61 „Funkstör-Grenz- 
werte für Hochfrequenzgeräte und 
Steboleke (inte tan oe Entw. 


Ermächtigung zum vorläufigen Ertei- 
len des VDE-Funkschutzzeichens für 
Hochfrequenzgeräte und -anlagen nach 
VDE 0871 „Funkstör-Grenzwerte für 
Hochfrequenzgeräte und -anlagen" 
mit Berücksichtigung des Entwurfes 
VDE 0871 a/... 61 


VDE 0872 Teil 1 a/7.61 „Regeln für 
die zulässigen Grenzwerte der von 
Empfängern ausgehenden Funkstörun- 


er nee Ikr. 


VDE 0890/7.57 „Richtlinien für den 
Aufbau und die Verwendung isolier- 
ter Leitungen und Kabel für Fern- 
meldeanlagen” 297, 


VDE 0890 b/... 61 „Richtlinien für den 
Aufbau und die Verwendung isolier- 
ter Leitungen und Kabel für Fernmel- 
deanlagen“ Entw. 


VDE 0890 b/®8. 61 


VDE 0890/8.61 „Richtlinien für den 
Aufbau und die Verwendung isolier- 
ter Leitungen und Kabel für Fern- 
meldeanlagen“ Ikr. 


VDI/VDE 2173 „Kenngrößen von Stell- 
ventilen für strömende Stoffe und 
deren Bestimmung” Entw. 


VDI/VDE Richtlinien-Entwurf 2179 
„Beschreibung und Untersuchung 
pneumatischer Einheitsregelgeräte” 

Entw. 


VDI/VDE 3501 „Brennstoff- und Ver- 
brennungsluftregelung” Entw. 


„Irommelwasser- 
Entw. 


VDV/VDE 3502 
stands-Regelung“ 


VDI/VDE 3503 
tur-Regelung” 


„Frischdampftempera- 
Entw. 


Einspruchsfrist zu VDI/VDE-Richt- 
linien VDI/VDE 3261, 3262, 3263, 
I iakol SYAND, ano oe don euere 


Einspruchsfristen zw Entwürfen von 
VDE-Bestimmungen 27, 59, 93, 221, 
325, 360, 392, 428, 453, 487, 520, 551, 
616, 650, 694, 804 


220 


220 


360 
459 


585 


360 


858 


858 


428 


325 


261 


385 


520 


221 


297 


27 


27 


297, 
585, 


Mitteilungen der VDE-Bezirksvereine 


Delegiertenversammlung 


Tagung „Halbleiter in der Energie- 
und Steuerungstechnik“ 


Mitgliederversammlung des Elektro- 
technischen Vereins Berlin e.V. 


VDE-Bezirksverein Frankfurt ...... 
VDE-Bezirk Hamburg e.V. 297, 
Jahresmitgliederversammlung des 
VDE-Bezirk Kurpfalz e.V., Mann- 


heim 


bayern 


VDE-Bezirk Schleswig-Holstein 298, 
428, 


VDE-Bezirk Westfalen-Ost e.V. 
ETV Württemberg e.V. im VDE 


VDE-Prüfstelle 


Erteilung von Genehmigungen zur Be- 
nutzung eines VDE-Verbandszeichens 
221, 


Zusätzliche Angaben im Funkschutz- 
zeichen 


Elektrotechnische Prüfstelle Berlin 


Erteilung von Genehmigungen zur 
Benutzung eines VDE-Verbands- 
zeichens 2 lee 


Ungültiger Prüfzeichenausweis \ı. 


Nachrichtentechnische 
Gesellschaft 


Einladung zu zwei NTG-Fachtagungen 
in Karlsruhe 


Einladung zur NTG-Fachtagung „Zu- 
verlässigkeit von Bauelementen" in 
Nürnberg 


NTG-Fachtagung  „Fernwirktechnik" 


Einladung zur NTG-Fachtagung „Fern- 
wirktechnik“ in Stuttgart 


NTG-Fachtagung „100 Jahre Elektro- 
akustik" 


Transistoren bei großer Aussteuerung. 


Preis der NTG 1961 


VDE-Verlag GmbH 


VDE 0710 Teil 1 „Vorschriften für 
Leuchten mit Betriebsspannungen un- 
ter 1000 V“. Erster redaktionell ge- 
änderter Nachdruck 


Folgende Fassungen liegen vor: 
VDE 0105 Part 1/11.60 (engl.) 


VDE 0134/12. 55 (engl.) First Aid 
Guide for Accidents 


VDE 0150/12. 60 
VDE 0250/11. 60 
VDE 0250/11. 60 (engl.) 


VDE 0265/11. 58 (engl.) Specifica- 
tions for Rubber- or Plastic-In- 
sulated Lead-Sheathed Cables for 
Electricty Supply 


VDE 0271/4. 60 (engl.) 
VDE 0410/10. 59 (engl.) 


93 


262 


93 
487 
487 


158 


694 


325, 
829 


487 
487 


222 


222: 
520 


59 


123 


190 


520 


552 
756 
858 
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VDE 0550 Part 1/3. 59 (engl.) .... 392 
VDE 0550 Part 2...6 (engl.) ...... 392 
VDE 0550 Teil 3/3. 61 ............ 262 
VDE 0560 Teil 31.58 cc. 858 
VDE 0560 Part 11a/4.61 (engl.) 552 
NDEOCS212.00. nee: 262 
VDE 0668/8.60 een. 262 
VDE 0712 Teil 6/8. 60 ........ 93, 262 
VDE 0871/11. 60 (engl) ........ 262 
VDE 0875/12. 59 (engl) ........ 262 


VDE-Vorschriftenbuh Bd. 1 u. Bd.2 262 
VDE-Buchreihe Bd. 7. Halbleiter-Bau- 


elemente in der Meßtechnik ........ 262 
VDE-Schriftenreihe Heft 14 ........ 733 
NECEITIENdEeUtsch)Urr 2. rennen 552 
CEE 17: Anforderungen an Steckvor- 

richtungen für industrielle Zwecke .. 733 


CEE 18: Anforderungen an Fehler- 
spannungs-Schutzschalter für Hausin- 
stallationen und ähnliche Zwecke .. 733 


CEE 19: Anforderungen an kleine 
Selbstschalter für Hausinstallationen 
undahnlihe Zwecke. ...........0... 858 


CEE 20: Anforderungen an Elektro- 
werkzeuge 


VDE-Fortbildungswesen 


Veranstaltungskalender 28, 60, 93, 124, 
158, 190, 222, 262, 298, 325, 361, 392, 428, 
460, 586, 617, 652, 694, 733, 756, 804, 829 


VDE/VDI-Fachgruppe Elektrisches und 
Wärmetechnisches Messen .......... 298 


VDE-Fachtagung „Drehstrom-Hoch- 
spannungsschaltanlagen mit beson- 
derer Berücksichtigung der Schutz- 
Da Teen ee 3, Sl 


Andere Verbände (s. a. Tagungen) 
GIGRE Tagung lIe ne 29 


Deutsches Komitee der internatio- 
nalen Hochspannungskonferenz (DK 
GEISCT SRENE een 29 


Schweißfachingenieur-Lehrgang .. 61, 616 


Jahresbericht 1960 der DVGW-VDE- 
Arbeitsgemeinschaft für Korrosions- 
fragen (AfK) über die durchgeführten 
VDE-Arbeiten 


Deutschen Atom- 
ee eretahede 191 


Fachtagung des 
forums „Reaktortheorie” 


Deutsche Gesellschaft für Elektronen- 


MIKTOSKODIeL En Ve RUE yore 191 
Tagung des Verbandes Deutscher 

Physikalischer Gesellschaften e.V. .. 298 
Fernseh-Technische Gesellschaft E.V. 298 
TEIP-Rongren E96 De ee: 459 


Vortragstagung der Arbeitsgemein- 
schaft Ferromagnetismus .......... 459 


Entschließung des Deutschen Ver- 
bandes Technisch-wissenschaftlicher 
Vereine zur Förderung der Natur- 
und Ingenieurwissenschaften in der 


Bundesrepublik Deutschland ........ 489 
Arbeitsgemeinschaft Ferromagnetis- 
DEN Se ee Tee re ee Se ellerere 617 


Deutscher Verband Technisch-wissen- 
schaftlichen, Vereines 830 


Bekanntmachungen 


Internationales Colloquium über 


Halbleiter-Gleichrichter ............ 30 
9. Deutsche Kunststofftagung ...... 61 
Nächste IMEKO-Konferenz vom 26. 6. 
Dis@1972196 1E ne Budapestye 61 
3. Internationale Konferenz über Ana- 
logrechnenzin Belgrad en 61 
Commission Internationale de l’Eclai- 
TAGES ee ee ee 94 
Deutscher Verband technisch-wissen- 
schaftlicher Vereine ...........22.... 94 
PEHLA Gesellschaft für elektrische 
Hochleistungsprüfungen ............ 1725 
Preßmasse-Vortypen zu DIN 7708 
Blatter un dstolgend or 222, 
Neuer Institutsdirektor für das Elek- 
trowärme-Institut Essen e.V. ...... 362 
Entschließung des Deutschen Verban- 
des technisch-wissenschaftlicher Ver- 
eine zur Förderung der Natur- und 
Ingenieurwissenschaften in der Bun- 
desrepublik Deutschland ............ 489 


Gründung der European Computer 
Manufacturers Association (ECMA) 553 


Conrad-Matschoß-Preisausschreiben 
1962 für technikgeschichtliche Arbei- 


EEE a ante Br 734 
Spannbetonmaste Richtlinien für Be- 
messung und Ausführung .......... 804 


Deutsche Kommission für Ingenieur- 


AUSPITN De e ee 830 
I. Kongreß des Europäischen Atom- 
TOTUN See 830 


Erläuterungen zu VDE-Bestimmungen 


Zu den Leitsätzen für die Bemessung 

von Starkstromanlagen auf mecha- 
nische und thermische Kurzschluß- 
festigkeit (VDE 0103/1. 61). 

Reiske, K, u. Lehmann, W. ........ *28 


Die neuen VDE-Bestimmungen für die 
elektrische Ausrüstung von Bearbei- 
tungs- und Verarbeitungsmaschinen 

— VDE 0113. 

PIOnKen Se ee 326 


Erläuterungen zu den neuen VDE- 
Bestimmungen für Widerstands- 
Schweißeinrichtungen VDE 0545 Teil 1 
„Regeln für einphasige Punkt-, Buk- 
kel- und Naht-Schweißeinrichtungen“, 
Teil2 „Regeln für einphasige Stumpf- 
schweißmaschinen”. Rietsch, E. ...... *330 


Zur Einführung in die Leitsätze VDE 
0721 „Industrielle Elektrowärme-Ein- 
Tiehtungen“. Muller, TI. *361 


Vorschriften für Spannungssucher für 
3kV und darüber in elektrischen In- 
nenanlagen, zum Entwurf 2 von VDE 
0427/61. Sauermann, Kr ner *488 


VDE 0433 Teil 6 „Meßeinrichtungen 
empfohlener Konstruktion“. 
Lapplen Di *553 


VDE 0212 Leitsätze für Isolatorenket- 
ten- und Leiter-Zubehörteile für 
Starkstromfreileitungen, Entwurf 1. 
NEIZOCL Tee ER *650 


Einführung zu VDE 0102, Entwurf 2, 
Teil 1 „Leitsätze für die Berechnung 
der Kurzschlußströme in Drehstrom- 
anlagen“. Groezinger, W. .......... *733 


Einführung zu VDE 0866/6.61 „Vor- 
schriften für Funksender”. 
Prokotl, IE en. Ser 2733 


Einführung zum Entwurf VDE 0866 a/ 

.... 61 „Sicherheitsvorschriften für den 
Betrieb von Funksendern“, 

Vielter- Dietz Ta NEE *734 


Einführungsaufsatz zu den neuen Re- 
geln für Quecksilberdampfstromrichter 
(V.DEI0553) WRarizsch A #756 


Einführung zur Neufassung von VDE 
0228. Dennhardt, A., u. Neumann, W. 805 


Bestimmung der Kriechstromfestigkeit 
bei Betriebsspannungen unter 1000 V. 
URTEIL E 859 


N 


1961 


Verfasserverzeichnis 25# 
E 
Verfasserverzeichnis 
A Bine A Dive ee 22 GEMUS ee enge ee 56 Edwards a I 584 
BIST NV are 122 CleBOWAAGT nee “111 EGOROya TR VER 186 
a anarem se nn. TER NE 319: Chadwick, AT. eaecca. 320. „.Bichin, Wi. m 391 
ann WE nn I RE »68 Chery, DM. ee: Br, idee 754 
Ale a He 668  Christoffel, M. 2... 118,296: -Eilken BL... 695 
Adamson, C. ... 2222000. nn Wer. ce BLEND, DR Er a EN 63, 395 EI-Koshairy, M. A. B. 803 
Adkins, B. „2... ..2nmecnen ER er. we 619 Velason WET. 308 . Ende 160 
Adler, R. B. .........: EN PR ENN Bora olänge se 89  Emeljanov, N. P. auuan... 186 
Aigran, P. R. zereeceeeee- Ss BES OR Ne 522.. «Engbeib Wi. 2 63 
Andreas, M. E. .u..uu20.: EN Un 593 Corner 394. "Erbacher Wr... Se 458 
Aula ae DEN ee TU Norah Bi un ee 188 ., Erika n »141 
AU Wen nur es aan Br 106 Esparbeiu I.) 2. No 118 
Avramescu, A. .u.2...- DI Borstelmann, Pr, 652 D Essigman, MW 555 
Anwender, H. ...........: in EHE are ee: Se: Ren... 32 
D’Az20, I. Je oenennnenenen- RENNER ER een era En 
EUR Lehen teten Sn Decdulnens Due ee erans 393 F 
B Brechna, H. ...eeeeeeeen: nen har 620 Fabrikant, V. L. accccaae. 23 
en #978, *654 Breitenbrüch Bar. ee 808 ELTERN DO 805 BREMER 63, 395 
Beni. a Na ee Dal Danzer ER ERN E 652. (Favezs Br u... 153 
Badzinslaan Es neh aeeiae 64 a 118, 2316 Depser tt Dee ee 208. Bedoseev, AuMı er 23 
neigen PD... 32377368 Brierley, E. E. ............ 320 Deiermen se 22 Fischer. Er. mon RR =97 
a EN EI EI EB DEE WE NEE. 755 Fischer, J. 219, 393, 522, 556, 807 
BEWEISE, M. seele ee ee are, ee »411 
Se N I N 260, WForetayı Ei ne 856 
Se A Eee Aa De DaB en 64.395. Forrasiak.s, 321 
Bartensteiny Reken eureocmee #378 a ea sau Dietzel, F. ......2cecceeeo. 618 Franck, S. .uueneeeenereen: 391 
Te ey) la, I naar 521 DIALER Re 480 Frank, A, Bias 402 
BEREIT rs sen 128, 555 APRES enge Nr "141 DimoWPree ka 96 Franken, H. .....uune.. 326 
ee. #13 BIUdERNINKIERS near cc 364 Diner Bee #441 Frale, Gr. Hr ee 157 
BE RE RR ee en er ne ER 
R re TEE 64 TE N Br Freise,, .W., 9... Siege 238 
BEeenken ne. Di. ne 588, 736 De ra ale. 3. BE ’ Kr RR NEN“. = 
ee NASEN 393 ’ MLNAann, re 389 Prrenberer I 614 
u ee a ne aa no IE PDaeiih a. nee 2 ee “343, 9ugr 
er. En RE DETENDOIEE Ar ee DE ee. 127 8095 
PBBITn an. u led a 22,186 Drunk, W. .u...... 307, 4352 Fritzsche, uw. 391 
Be 249 BUhLENWECK EI ne 126 DUDOLSSE Genese 155 Frühauf, G. 264, "265, 363, 831 
Be 831 Dusche EA 62 BUkUdds. Sn er 119 
BEIrgOldEKAN en eteersen ee 2161 @ E G 
BEIGSHOMMLERS ern: 120 
BICKelmmEN eine reale nee 617 CadOlE STB teren 394 lets agkdhed. Ale; Sch Bone 26 Gall, GR ER 155 
BICLNANISSER En ee ee 299 CArWALE TAN te 364 Edelmann, H. ...... 760, *814 Ganz. Da RE #148 
BINderWR ee #46 GOnKOl aD 187 831, "838, 864 Gerlach, EI2Ce #76 
BIITGeIE BD ers ateke 458 CaSCHEA En ee 863 Ta Wa none 596 German, Sea 545 


26* Verfasserverzeichnis 
N EI a ESS Puma m RR 1 er ME ER ee N Eu ne nase 
Germany VE ehr 359 Heinemann, He een ”742 TOHenmR 322,7 330 LampDetihr sp Jess ers 321 
(N 188 Heinnola nl a 160, 832 JohannsonWD Eee: 615 Lane SEARIA EN ee 156 
GELISHWERA, rege 56 Dleldvsa Wa ee efeuaenezele 333 JONanNSSOTIEROE Er 110 Va Ne nee 808 
Geschwinde, H. ...... K9, Se een; Wir onen ss slarser SO TERTONSCHeL PA 63 Langer. Do 110 
WIOSCHERN EN ee 435 Fenivs IuC 155 TORdaT EHI ee "38, 788 Langlois-Barthelot, R. .... 118 
EINEHAA NICH NE BR R 393 IIern an A 332, 586 OS SD ae 122 Kantz, 2 AND N 54 
Ginzburg VE en 26, Wrlering en We Sl Mlosse, Hr natkrenine ee BlASETdutenve Heer et 652 
Eis, IE Tas bannen IE Od oo ae ro [Se ungmeisterail, Gerne. GIS KaUster Rose: 490 
GIEINTEEH SE ee Se Hernavist Kon SOON RTUSDNEE EEE EN Eu er Akelordainii, Ihn aa screen 394, 736 
GOLUING RI See netaehne SIoSErrlerzenbergn GER: 186 Leeds, EW.EMı ee 185 
GOTTES er Era erzogen 389 K Lehmann, S. .. *461, *525, "782 
GOSSTATE Re SOSNmE esse De 732 Lehmann uWE Er re *28 
rg 3 s Kallenbachr Wi ee ae 52i Lei 
Conultele, Eh I ee, We ass 693 h eimgruebler, BE. .....n... 122 
KallolenwAr ee *402 L 
Ei are 163 IEWELTE Ne ee 88 CONHaLd, FAm RE 587 
Kaminski A 318 Ben R 
GranemaH wer) SO ESS Hey ST 519 R EL EIe Re 583 
L Kaulletschuii ee ee 26 Liet “ 
Cr, Pe NE. sr aan MT aa, eb oo 391 LEDER "610 
5 Kayser, cRy IR ze 117 R 
Greve Are ee ende SI Derg Ve 614 R Liebschen, Pr a 331 
Kazmilerzalk ala 180 . 
Einuinio, DIR gonna ee Nor 2  Ielllegsnelien, scannen 863 mn R List, Gr AR 615 
N a ee > e 
GT Ro 264 HiingoranieN AEG Er 736 ni NOeDnen aEe ne "85 
Kerben, WISE Re 2531 2 
GCEHSCOMESI Bir ee 693 Hochhausier m Pre 618 TOSCH EN EL 160 
: Kerchnierzafe I, ee ee 394 x 
Groezinger, Ua A *733 Hochrainer, A HI re 62 5 ; & = Lösche, A DE LEE RE Fig 
EN SE j Rr 
GLOSSE een SS ockıng SEE 321 f " LOB, Oel #748 
Kessler Gr eeagee "398, "574 
Guniherare GER En BEE, N re 288 Logan DE 803 
“ Ketlelsch: re 863 
Güntherschulze, A. ...... 393 Holdinghausen, P. ........ 583 Longenecker, D. M. ...... 486 
4, Ketinere Mi ee TE 807 
GURGSCHWEIR. een 587 Hollingworth, F. M. ...... 185 DONL  E REOCNTARE 189 
Khallta, Mean nee 803 
EN SE A 91 Hollmann De 107 Loughers EHI 518 
a Kleenn WAR) 619 i 
UREVEEEANEV ee: PO Tom us Ka 127, 583 Loutsell WETTE Ve 696 
Re EN 522 n 
Kloasii,. 10), Tb dh Kere weugsr 122 Ludwig ERS He Re *406 
Klein, Nm een 320 je 7 
H EOS er TG ER 189 = Lübecker an RE "761 
BEYER N Ee BEE 
ou e H 32 2 = Eicing EWR SR 831 
RE NER N 863 RIUtRe> Pe er ehefene 754 
TE er ect 315 DANIEL N nee: 395 
DIGEROHUKEUTEE rege 88 ö : RenittelenWe ee 323 
Hübner Ge 364, "771 
Kl oe 620 KNOpieil, see 90 
IUDENET ET ER = M 
CA A Ren 357 Huch VA >19 RONIET Rn ee 857 
UdheS Ve N M 
Ynlereeahoban, ale 362 ee u Kon ILS CHE 522 u zul 
BU A ns 2 
Le u KondoHH. he iso. „ akenikumziiun nee 32 
UNTEEDE 322 : 
1039}, Dover RE TE nn ® u Koma as Bass adıgan EER Sauer 356 
VNDÜTG ER EREENN ; 
Inlehamnaı, NW os 56 KOT EETN De 555 Magnien, Me I 614 
Bunte ee 118 ; 
Velanllay WE, won 62, 522, 620 Koppelnany sn Mach VS 22 
INNE 2 aan ee 695 ; : 
Hannakam, L. ........ 62, *461 Reagan, IE, sonsausonsen:, 154 Mamikonjants, L. G. ...... 23 
x 
493, 587, 7160 Kos ten ko I Pr Tom Tano har VEN 296 
Val re N 25 | Kovacsye re Di ”g IVlazen ol Ge 153 
Ialaitie), We, oo see "285 RI ige‘ Krank, Wen 618 Marcinkowski, H. ........ 803 
Balken, EG IN. ao ran 486 ee 355 Krannichh W. ........cee. SA N are sr a 593 
azangtonaEr In 
g 184 TTS er #995 Krausere Fi 753 Marko, N 63 
Dorbmann a #114 oe N 23 Kreuger Ba TI 863 Maren Da RE 620 
DasenyagemeSsı 555 BUS HT Ik ee eg: 930, Marke WE 803 
AN ndce, 319 J Kübler, A. .eeeeeceeseen. ST 92 
NEN As 458 Küpfmäller, K. ...... BEST a son 128 
"4Q ” E73 Kuh 1" Be ENTE j 
OIENER 357 _ Jacottet, P. .. *193, *621, *693 Kuhr N Mau #435 
Kunze se BR. CH 
Hawieya\ VG. BE SERT ANTIKE RR 160 >” Maurer EN ER 859 
H 1 Be tesielleistonels are wie are * Ä N x 
ayath, M 637 ANSEHEN 696 Mayer, EEE 597 
BIO. ee 
e 63 ORANGE, I IN, ann at IL Miehta,.-S. Es Sa g 
H CET de: Pr 
lareck E a lineys IE 922° apple, Hy 00 «553, Melchert, FE... iR 693 
idi N DS ERS AREE : 
Heidinger SLOT CHISCHhE GEN 28.5 E Eaible, ETH BB Memels dont Me 2435 
Hlevlimann,) Wi Keane. rs B32, , SR AL re 188, Laithwaite, ER 26: "Menke a Hi a 127 


1961 


DIeTIENnSmHI En ns rn 358 
IESCHEE SE 393, 864 
DIESKe, SEE ee 160 
Mestermann, Reno #656 
NICHARN TE, 2 Ya *569 
even N 184 
Ddeyer De 396 
DAeyern. Mo ee #589 
Diever-Bror G. en. 731 
Ieyernotws As Jen 760 
Michelitsch” Me .......... ht 
Kiiddleton Deren 63 
NURUZRy, Ga Veen 23 
I 394 
EST Be N 864 
Biitieretu RR: en 324 
NR er 358 
Mochlinski, Ka aeczeneann, 185 
Doerden sche 393 
PIOTUNGER UL st *717 
NORDEASW. een, “481, *852 
DO UWORET 90 
Moravovan ern... 120 
KIOTGANSANM ah. 88 
ION 119 
DENN Se *361 
DEN ED 807 
Müller-Guntrum, U. ...... *702 
Müller-Hillebrand, D. ....*232 

588, 736 
Müller-Tomfelde, H. ...... *788 
RAIN, 159 
EHE WERE 24 
DIV EDN In *347 

N 

INGEDURS Den 92 
WO ae ee een te *825 
Neetesone PA 521 
NOTEN An, oe ea #650 
Veran een 186 
Neumann ee *336 
Neumon EWR *805 
Newhouser Vo La ea. 584 
NIE 583 
INDIE Een aan 263 
Nordstromy Bo een enncne 153 
IN ORT ae sen 153 
NormanEES Elena: 320 
INOVOINyEV. ee ee 120 
NOwWagEWER er nene *406 
Nürnberg, WW. Serena we nee 127 


Verfasserverzeichnis 


27% 
mm tee sr nn ee ee ee 


O 


OCKesnot aD SEEN 321 
ODerdorier GR 802 
OR C W 127 
ONVICRERIRE N zAT 
OllendonpR 582, 619 
OLCHOaLdER ES. 185 
Orgezrele NT 319 
ONE E #429 
OSTERN an 832 
ON NE 420 
Ottmar A 390 
Our MEN 88 
P 

BAlMUeri N. Sachen 119 
Dane T. ui 120 
DARKErSEIS ee 490 
BOrKIOSEWASE N een 324 
BANIOnTERSE CHE 550 
Bartzschn As Maenner *756 
BaSchKusV en ae 490 
Bassaguin, Je e 121 
N 587 
Pederzani, Th. ee #448 
Pelearın al. Senne 393 
DENESCHE CHI een 696 
BenheldeizePp, Ne 587 
Bentschev no Pa leer 2171 
BETON EM ARTEN: 155 
DEISSONE 2 Serena 4% 
Destelig Er 191 
Delernanm Er ee 555 
Deiehse een 264 
Beiitpierte ana. 838) 
PEROynGsN. ne ran 106 
DEUSTET ER ee =849 
Veadkokbuigh- Yen ann oe *33, 396 
Pleite ER eran *316 
Pieiter #» PD, SB ee. 864 
Ptestorf, G. K. M. 126, 2164 

521, 831, 862 
SEINE ls 260860 31 
Bone» WE voresaeaee: 308 
BOlydOLON EN Are 696 
BOSSE AR EV inne 188 
BOUNONDER een 63, "65 
OL ODG ENDE ee eleneen 155 
ILOUN AR NV ee 390 
EONEN ERBE een 24 
PEIOTOGgIAn GP ee 119 
PrOKON EEE re 2733 
VDE il 395 
BUNSSEBERSHIN Rene enscs harte 620 


Quader Aw era 62 
DUCK URN  eade *501 
Quervaı Am 549 
QUelSch WC 394 
R 
Raabesa ee "411 
Rablı Fischer. 323 
RabInovalch Se 106 
Kalstonvs Area: 394 
Rals tor De 88 
Rampergya Brain 556 
RAUTerm Ge *167 
Rehwald, W. .... 126, 127, 862 
Reiche, WER *382 
Keichmann)a Hr 30 
Reiske, Kon. ne ”28 
KeilDergerielle en. *611 
BREilZyRPa re 95 
Kendud ea 155, 319 
REentzSsche ler *792 
Renz, A *547 
Nerln, ID on re *41 
Richter PA: *799 
Richter 323 
Rieder Ve 67, 121 
BIENEN ACER IE 615 
IESCH EG #454 
RieischW ES *330 
ahddalla, CAsodouhae #417 
Keieolbeckin, A Ich onlosanen 395 
RIDPOnsWE Ce 117 
Ritter, AN er nen 89 
ROSI SIE DI SER 321 
Rotnenie He ee 806 
RoXburgl AS ae 55 
PUCH ee eat: 856 
Kumpel) a *135, 856 
RROSST Re ne 323 
ROlgers@ AV 122 
Rutlolı Boa "809 
Dvdern DSL 320 
5 
SaCcklOWSKIT A ne 393 
SCOTT Z EI NE 631 
Ste, A te 75 
SAUOLA JE area sne sa ieelen te 87 
Samal EN ee ee 619 
ODE ED a 23 
Sattelbergs Kein... 731 
SQUeLINanıa Res ke *488 


Scheibe WR 31 
SCHEIN AD. ee 357 
Schlechtweg, LI 62. 
Schill, H. Rosen 555 
SChlOSSEL EG 554 
Schmidt ME 154, 264 
SCH dt ERS Tr 32 
SCHÜ der *471, 653 
Schnauberbe Re 586 
S:CHÖNIEIA IST ee 126 
BCHOULEN EI Pe 862 
Schroeden av Era *83 
BICHTOLETZIEE 26 
SCHUBIEL IR RE *451 
SCHULE RA 58 
Schtusky, We ne ”515, 587 
Schulze) Ar Sr RERT: 754 
SCHUlZE, I "454 
SCHWALTZ, Se 522 
Schwerdtfeger, W.F ...... 127 
SCOttl,, N. RS 2 sr 523 
SCOLb, PIE 355 
SCUCEHIOZEL.N om er 157 
Seis,- HR: "Ki... ee 480 
SEHZEL, Dose 323 
Selseih, IN. re *18 
SIEDEIt AI. rn 264 
Sinding, M. Fremen 187 
SIXLUS, Kor men el ERS 696 
Skudelny, H.-Ch. nr. *817 
Slameckd, EB. 22 2 033 
SIEMON, GR ee 458 
Smelsiell 8. en 156 
SOCOlOV, Neo Me 187 
Sörensen, Chr. ers 620 
SOValov,, 8: Abm 187 
SDPENNEMAann Le 62 
Spindler, 2 We 191 
Stalewsky, Are 24 
SEALISOER Cu ee 184 
SLAVNETS, Je ante EEE 189 
Steimle, We Sure 486 
Steinmüller,  Hı-Es re 30 
Stephanides, Five em 322 
Steyskal, II. sa 359 
StCH Es nee ee 755 
SIOlE, En DS 54 
SILIGEN, WRCERE RE 806, "833 
SLOT A 57 
SIUlEyG, nee et "301 
Sudan AR INS ke 296 
SUB) Bir re 364 
SURT, HR *859 
SULLON, ELCH TV Ver 88 
Syromjatnikov, I. A. ...... 23 


28” 
T 

IK, Au Soasanao monde 754 
NIS Wa 5080000 554 
IRahulloyc, Klo, Ilor 0.06 Pose BomaEO 54 
leichmannehlseersenterere 31 
ONE. IR oO BONO OD 87 
ITS, Ta 5 Sona OOHSRIRDD 155 
Theilsiefje, K. .. 91, *175, *538 
MINE OdOLe ee ae eere 614 
Thoma, M. .... 32, 96, 490, 735 
Ihompson, D. Hr ven. 57 
TTnodeevaNJN. Seesen 186 
Mine; Ih. KCh. aaa anne 395 
seine, Jah, san A0lorean ao 620 
TEN; So. ı 0 00 GOOD *365 
OST Eee ereetenge 24 
TOrOEVD EIER ee 490 
kouretski A Ve een: 188 
HOUSCNEETIIEN een 390 
LOVE ET ee 354 
RROGETIE TR leeres 331, 620 
Indlealı, db [Ch Dodo 191 
DIZEDaE sense :. 550 


IRSCHAUNET, I. eneaeee 584, 735 


Verfasserverzeichnis 


Tucker, GR eretefeterereaetage 759 
TUELCK el eklekeleleneie 491 
Iuninkeh Mb, onaononaamasrtac 549 
U 
VENOSONOVE CHE ereleete 25 
Uhlmann Er leere 22 
Unger Ras ern 96 
(Üschogdiloh 138 0.080.006 3.00 ic 614 
V 
\Worslakehl, (Ch onsounnu son >08 759 
Wall9alo), NEh Snooenondocnoe 21 
Valkenburg, M. E. van .... 128 
Mika lit 0.00 0080002000000 759 
VIIS UEZUEER ee sesekketeheke 153 
VienIkOv VL A eher: 186 
Vermeer leere tale: 119 
Velten Eos fer ehreletese 582 
Vetter. Dielen *734 
VIehmanner ee "579 
Vieweg, R. .. *193, *621, *627 
Volkmann, aVVeeeserneere 550 
Voss CN done 119 


W 


Waechter, K.-H. *372, 588 


VWVallhaußers Ei. esse: 617 
Wangerin A erh 332 
WGrLen Kun 519 
Wassermann, Crreeoret 92 
VVasier Ver: 188, "697 
Wiattenbergya Elsner 318 
Weber IR 91 
ER a As 856 
Weicker, Du nal 807 
Weidlen GC. ne *710 
Weiß, A. v. 394, 760, 862 
Welkerz. Ni, as 522 
West, (GH Se a 88 
Wiiechowskie Wer 63 
Wiedemann Er 9 
Wiedemann Km ee 435 
Wießner,. Were #605 
WISH S 394 
VVILIIING VW 357 
Wilett,. Run sm een 64 
Williams EuLCrr ee 26 
WillDtsm WI TR #767 
WIDMEN 759 


1961 


Wilts;2C. Hier ren 587 
Winkelnkemper, H. ...... *833 
Winsel A 31 
Wintens Ras WesrEerEeEe 618 
WinterhoßbailS ee 342 
Winterlinga Kocher 554 
WALL FI elek 24, 120 
Wohlfahrt Os re 89 
WO, VER rege *422 


Mamadar es Se 186 
Mamdzakl, Sri 119 
Veh, LED: 7. en 549 
YVoshikawas Hin, era 20 
Z 
ZadUlkr Hp ae ee *823 
Zajic; Ve aa DS 120 
Zengerling, We ee. ee 126 
Zimmermann, H, Isar pere 128 
Zinke, O4 See 192. 696 
Zoeten, Grder re: *632 
ZSchekel,. Hl. nee Sa 587 


